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Wiktor Owczarkiewicz 


Obywatel miasta Krakowa, 


przeżywszy lat 58, po krótkićj chorobie, w dniu 3 Listopada 1876 r. zakończył 
doczesne życie. 


W żalu pozostała żona wraz z dziećmi, zaprasza Krewnych, Przyjaciół, Znajomych i pobożną 
Publiczność na wyprowadzenie zwłok z domu przy ulicy Siennej, pod L. 463 (od strony 


Kościoła Panny Maryi) w Niedzielę dnia 5 b. m. o godz. 3 po południu wprost na Cmentarz. 


W drukarni „CZASU* w Krakowie. 


